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صورة مع التحية والتقدير لسعادة مساعد المدير العام للطب العلاجي سلمه الله 


سعادة مدير إدارة المستشفيات بصحة جازان الموقر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


إشارة الى سعادة وكيل وزارة الصحة للشئون العلاحية رقم ( غير واضح ) وتاريخ 
۹ اه بخصوص الافادة عن المرضى والمراحعين من الجنسية السورية من عام ١٠١۲م‏ الى 
عام ٥۰۱م‏ . 


ميك سعادتکم بعدم وجحود مراجعين أو منومین من الجحنسية السورية حلال هذه الفترة 


مدير مستشفى الأمراض الصدرية بجازان 
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